RADIO SERYICING 


AIWA 


Model TP-710 


General Description: Capstan belt drive dual-track tape recorder. 
Recording time, 20 min. at 375 i.p.s. and 40 min. at 1-875 i.p.s., using 200 
ft. of 1-5 mil tape. D.C. bias. A.C. or D.C. power supply. 

Transistors: Tri (2SB389); Tr2 and Tn (2SB32); Tr4 (2SB33); 
Trs and Tr6 (2SB272). 

Diodes: Di (IN60); D2 and D3 (SD-iY). 

Thermistor: TH (16D47). 
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